バードディスク 

HDD についてのお知 S せ 


本機は、電源「入」と「切」（スタンバイ時で、電源ランプ 
びオレンジ色に点滅中）の状態で、 HDD び動作してい 
ます。 

HDD の動作中は、わずかに振動していますび、故障で 
はありません。 
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